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النسب المثلثية في مثلث قائم‎ 
جب و ظل زاوية حادة:‎ )1 
۸ مثلث قائم في‎ ۸٣ 


۾ طول المقابل (لهذه الزاوية) 
طول الوتر 


= جب زاوية حادة 


5586 الوتر سے الداع 
۾ طول المقابل (لهذه الزاوية) 
طول المجاور (لهذه الزاوية) 


= ظل زاوية حادة 
ر 1 
ولدينا أيضا: sin C = gers‏ المقابل 


2) حساب زوايا أو أطوال مثلث قائم. 
مثال(1): 

MP = 3cm و‎ MP = 1,1cm مثلث قائم في !1 حيث:‎ MNP 
5 احسب قيس الزاوية 17 المدور إلى‎ ٠ 


الحل: حساب 11 3cm‏ 
PN 3‏ 2 
کس س an‏ 


> مثلث قائم ف 1 ومنه:‎ PNM 
PM U كات ا‎ 


M x 69,9° أي‎ 1 = tan" ومنه‎ 


مثال (2): 
۸8€ مثلث قائم في ۸ حيث: 
Ê = 64°‏ و AC =3,5cm‏ 
1 1 
#احسب ])8 المدور ال س 3,5cm‏ 
ور إلى 100 


الحل: (AB‏ طم 
حساب 13)0: 

a GE 2‏ 
۸8٣‏ مثلث قائم في ۸ ومنه ا 64 sin‏ 


ىقت عو يوق موقن 86 
sin 64°‏ 


3 إنشاء زاوية بمعرفة القيمة المضبوطة لأحدى نسبها المثلثية: 


M 

مثال: 
أنشئ زاوية قيسها × حيث: 0,6 = ×1 أك 

Sem 
الحل:‎ 

4cm 
89 E وو 3ح‎ 
10 5 


ننشئ عندئذ مثلثا PM‏ قائما و وتره 
3 وطول أحد ضلعيه 4017 وذلك باستعمال المدور. 


4) العلاقات بين النسب المثلثية: 


في مثلث قائم مهما يكن العدد × قيس زاوية حادة فإن: 


58 558 5111 xX 
coS2x + Sin xX =1 ¢ tanx= 


COSX 


ملااحظة: 
يمكن أن نكتب ايضا: 1= *(دماة) + )cos×(‏ 
تذكر أن: 
إذا كان ۸8٥‏ مثلث قائم في ۸ فإن: 
cos Ê = sin Û‏ و 6وم = sin Ê‏ 
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